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ALBINSKI 


naczelny dyrektor Łęczyckich Zakładów Górn. w Łęczycy, b. dyrektor techn. 
C. Z. Budowy Kopalń, wieloletni prac. Resortu Górniczego, odznaczony 
Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Dziesięciolecia 


przeżywszy lat 58, po ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł 21 stycznia 1959 r. w Łodzi. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim w Krakowie 
na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 26 bm. 
o godzinie 14:30, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek 26 bm. o godz. 729 rano w kościele 
św. Anny w Krakowie 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


żona, córka, ojciec, zięć. siostry, brać i rodzina. 
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